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ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 
keep ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ Bu liste 01.03.2022 
e TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e a 


İZMİR-TEL : 


TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN MEN 
ÜRÜN TİPİ ÜRETİM 
Bağlantı Çapı Motor Gücü (HP) Voltaj - Faz (b) YERİ 


SESSİZ KABİNLİ ELEKTRONİK KONTROLLÜ PAKET HİDROFORLAR 


10.14.065.8200 1"(G1)/ 1" (G1) 220 V - Monofaze 4.892 





10.14.065.8201 1"(G1)/ 1" (G1) 220 V - Monofaze 6.372 





NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

2- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir. 

3- Ürünlerimiz Alarko Carrier bayi depolarında teslim edilir. 

4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. Malzeme teslimi sipariş sırasına göre yapılacaktır. 

6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7- Tüm hidroforların satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının onaylanması zorunludur. 


